
„Tpaviata" 

R-F-T-Tischemp länger Ö E 151 Warennummer 36443200 

Stromart: Wechselstrom 
Netzumschalter: 110 r 127, 220, 240 Volt 
Stromverbrauch: hei 220 Volt ca. 55 Watt 
Sicherungen; mittelträge 100 mA, und 600 mA. 

Skalenlampe: 2 Stück 6,3 Volt/0,3 Amp. 

Wellenbereiche: 


UKW 

87,0 — 

100 MHz 

Kurz I 

12 — 

24 MHz 

Kurz 11 

6 — 

12 MHz 

Mittel 

515 — 

1630 kHz 

Lang 

145 — 

300 kHz 


Röhrenbestückung: HC 92, EC 92, ECH 81 r EF 85, EABC 80, 
EL 84, EM 11, EZ 80 
Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher 
Tonregelung: Hoch- und Tieften getrennt stetig regelbar 
Anschlüsse: Tonabnehmer, Außenlautsprecher, Gehäuselaut¬ 
sprecher abschaltbar 

Zwischenfrequenz: AM 468 kHz 6 Kreise 

FM 10,7 MHz 9 Kreise 

Gehäuse: Edelholz furniert 
Maße: Höhe: 385 mm 
Breite: 582 mm 
Tiefe: 300 mm 
Gewicht: 16 kg 

VE B STERN-RADIO STASSFIHT 

Staßfurt, Löderburger Landstraße — Drahtanschrift: Stern-Radio Staßfurt 
Fernruf: 593, 757, 767 
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liedic nu ngsan Weisung 


L 

2 . 

3. 


4. 
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6 , 

7 , 


8 . 

& 

10 . 

11 . 


12 * 


13. 


14, 


15. 


16 * 


17. 


18. 


19. 


Lautstärkeregelung, 


Anzeige für Tieftonregelung. 


Tieflonregler. 

Durch Rechtsdrehung wer¬ 
den Idie tiefen Töne 
geschwächt. 

Austaste 

Durch Drücken der Taste 
wird der Empfänger aus¬ 
geschaltet* 

Taste für Tonabnehmer 

Tasten für die Wellen¬ 
bereiche 

Höhen- und Bandbreiten- 
regelung. Durch Rechtsdre¬ 
hung werden die hohen 
Töne hervorgehoben und 
gleichseitig im letzten Drit¬ 
tel für die Wellenbereiche 
Lang r Mittel, Kurz die Band“ 
breite vergrößert. 



Anzeige für Höhenregelung 


Stationswähler 

Abstimmanzeige 

Anschluß für den UKW- 
Außendipol 

Anschluß für Hochantenne 

Anschluß für Erdleitung 

Anschluß für Tonabnehmer 

Anschluß für Außenlaut¬ 
sprecher 

Ano d e ns Lr o m s ich er ung 
100 mA mittel träge 

Gerätesicherung 600 mA 
mittelträge 



Netzspannung s wähl e r 

Ein- und Ausschalter für 
Ge rate-Laut Sprecher 
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Einzelteile für Gerät 8E151, 8E152 and 8E153 


Teil-Nr. 


Gegenstand 


B ez e i ch nungs -N r , 


I* Elektrische Teile 

1 Rö 1 HF-Ver starken Öhre für UKW 

2 Rö 2 Selb st schwing ende Mischstufe 

und Oszillator für UKW 

3 Rö 3 a) 1. ZF-Verstärker stufe für FM 

(nur Hexode) 

b) Misch- und Oszillator stufe für AVI 

4 Rö 4 a) 2. ZF-Verstärkerstufe für FM 

b) ZF-Verstärker stufe für AM 

5 Rö 5 FM- und AM-Demodulator und 

N F-Ve r.stu rk e rs tuf e 

6 Rö 6 Endstufe 

7 Rö 7 Abstimmanzeige 

8 Rö 8 Netzgleichrichter 

9 Netztransformator NT 32 

(Spule Bv. 570) mit den Pos, Sch 2 

10 ZF-Stufe, voilst. mit den Pos. C 50, 56, 

C 57, 58, 59, 62, 65 r 71 
W 22, 23 r 27, 32 

11 BanÜfilter I r F 66 mit den Pos. Sp. I8 r 

Sp 19, 20, 21 C 51, 52, 53, 54 r 55 
Kern I 
Kern, II 

12 Bandfilter II, F 67 mit den Pos. -Sp, 

22, 23, 24, 25, C 60, 61, 63, 64, W 35 
Kern I 
Kern II 

13 Schaltteilbrett I, voilst. mit den Pos. 

W4G, 41, 43, 44 C81 

14 Schaltteilbrett II, voilst. mit den Pos. 

C 66, 67, 74 W 25, 26, 34 

15 Schaltteilbrett III, voilst. mit den Pos. 

W 20, 21, 24 

16 Schaltteilbrett IV, voilst mit den Pos, 

C 70, 72 W 30, 39 

17 Aufbauplatte, voilst. mit den Pos. 

C 85, 90 f 91, 92, 93, 94 
W 50, 51, 52. 54, 55 

18 Ausgangsübertrager AT 70 

(Spule Bv. 569) 

19 Drucktastenaqqreqat, voilst.. mit den 

Pos, W 42, 53 

20 HF-Plattc, geschaltet mit den Pos. 

Sp. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C 23, 
C 25, 29, 31, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 
C 46, 22, 24, 27, 38, 40, 42, 26, 37, 
W 10, 19, Sch 1 


EC 92 
EC 92 

ECH 81 


EF 85 

EABC 80 

EL 84 
EM 11 
EZ 80 

1131.006—01009 

1131.006—01013 


1131.006—01015 

1131.006—01021 

1131.006—01022 

1131.006—01025 

1131.006—01021 
1131.006—01022 
1131.006—01011 

1131.006—01029 

1131.006—01031 

1131.006—01033 

1131.006—01056 

1131.006—01058 

1131.006—01060 

1131,006—01063 
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Teil-Nr, 


Gegenstand 


Bczeichnungs-Nr. 


21 

Vorkreisspulenplatte, vollst mit den 
Pos, Sp 10, 11 C28 

1131.006—01093 

22 

UKiW-Stuf-e r vollst mit den Pos. C 5, 

C 6, 16 r 17, 19 W 2, 4, 5 

1131.006—01036 

23 

Spulenbrett, vollst mit den Pos. 

Sp 3, 4 C 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 r 15 

W 3 

1131,006—01038 

24 

Trimmerplatte, vollst. mit den Pos, 

C 4 Sp 2 

1131.006—01042 

25 

Spulenbrett, vollst. mit den Pos. 

Sp 5, 6, C 13 

1131,006—01048 

26 

Dezisperre mit den Pos. W! 

1131,006—01102 

27 

Drosselbrett vollst mit den Pos. 

Dr. t, 2 

1131,006—01074 

23 

Sperrkreisplatte, vollst, mit den Pos. 

Sp 7 C 20, C 21 

1131,006—01100 

29 

Anschluß platte, vollst. mit den Pos. 
Sp 1 

1131,006—01006 

30 

Röhrensockel, geschaltet mit den Pos, 

C 75, W 36, 37, 38 

113L006—01096 

31 

Umschaltbrett, vollst. mit den Pos, 

W 56, Sch 3 nur für Gerät 8 E 151 

1131.006—01087 

32 

Chassis, vollst mit den Pos, C32, 33, 
C34. 68, 69, 80 f 82, 83, 34, 95, 96, 

C 97, 98 Wll, 12, 13, 14, 15, 28,29 5 
W 45, 46, 47, Dr. 3 

1131,006—01002 

33 

Drehkondensator, vollst mit den Pos. 

C 9, 14, 30, 47 

1131.006—01035 

34 

Lautsprech er System 1t. 1 L2153 PB 

1131,001—02158 

35 

Lautsprechersystem 1t 2 L2153 PBK 

1160,008—02008 

36 

Schmelz ei ns atz Si 1 nur für 8E15L 

8 E 153 

0,6/250 DIN 41571 

37 

Schmolz ei ns atz Si 2 für BE 151, 

8 E 152, 8 E 153 

0,1/250 DIN 41571 

38 

Zwerglampe La 1 

L6,3 V-0,3 ADIN 49846 

39 

Zwerglampe La 2 

L6,3 V-0,3 ADIN 49846 

40 

Übertrager, vollst. [Spule Bv. 574) 
mit den Pos, C 78, W 7 nur im 
Musik schrank 8 E 152 

1160.008—01013 

41 

AnschlußhretL geschaltet mit den Pos. 
W8 nur im Musikschrank 8E 152 

1160.008—01014 

42 

Schmelz eins atz Si 1 nur für Musik- 
schrank 8 E 152 

1/250 DIN 41571 

43 

Netzteil, vollst. mit den Pos. C 95, 96, 

C 97, 98 nur für Musischrank 8 E152 

1160.008—01002 

44 

Netztransformator NT 34 (Spule Bv, 

1160,008—01005 


573) mit den Pos. Sch 2 nur für 
Musikschrank 8 iE 152 







Teil-Nr, 


Gegenstand 


ß ez e ichnun g s-Nr. 


45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 


65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 


77 


II. Mechanische Teile 

Aiischlußplatte, vollsL für Tonabneh¬ 
meranschluß 

Anschlußplatte, vollst. f, Lautsprecher 
Netzumachaltung, vollst. 
Röhrenfassung Nr* 672 im Chassis, 
ZF-Teil und Drucktaste 

Röhrenfassung Nr. 676 im UKW-Teil 

Röhrenfassung Bl DIN 41509 Sockel 

für Mag. Auge 
Lampe nfa s su n g 
Drehknopf 

Drehknopf mit Feder für Drucktaste 
Stationsskala 
Mattglasscheibe 
Führungsschiene 
Kern I ( vollst. für ZF-Teil 

Kern II, vollst. für ZF-Teil 

Schalthebel, vollst mit Tastknopf 
für Austaste 1142.001—02270 

Schalthebel, vollst. mit Tastknopf für 
Bereichstasten 1142.001—02270 

Schaltwalze für Drucktaste 
Schaltwalze, vollst. für Drucktaste 
Schaltwalze, vollst. für Drucktaste 
Schalterfelder mit Kontaktniet 
für Drucktaste 
Schalterfeder für Drucktaste 
Feder für Drucktaste 
Klinkenschiene für Drucktaste 
Zugfeder für Klinkenschiene (Druck¬ 
taste) 

Abreißfeder für Netzschalter (Druck¬ 
taste) 

Feder für Netz schalt er (Drucktaste) 
Druckfeder für Schalthebel (Druck¬ 
taste) 

Netzschalter, vollst. für Drucktaste 
Sch altmess er > vollst, für Drucktaste 
Tastknöpf ohne Schalthebel 
Gehäuse 8E151 mit Schall wand, be¬ 
spannt und Stege 

Gehäuse 8 E 151 mit seitlichem Laut¬ 
sprecher, Schallwand bespannt und 
Stege 

Lautsprecher bl ende für Ausf, A 


1131.006—01004 

1131.006—01005 
1131,006—01008 
VEB Elektro-Dorfhain 

VEB Elektro-Dorfhain 
VEB Elektro-Dorfhain 

5 AU 140 
1131.006—02013 
1131.006—02062 
1131.006—02144 
1131.006—02009 
1131.006—02133 
1131.006—01021 
1131.006—01022 
1132,003—01107 

1132,003—01106 

1132.003—02107 
1131.006—01070 
1131.006—01071 
1132.003—01109 

1132.003—02109 
1132.003—02110 
1132.003—02111 A 
1132,003—02140/1 

1142.001—02244 

1142.001—02259 
1132.003—02106 

1142.001—01207 

1142.001—01206 

1142,001—02270 

1131,006—02080 

1131.006—02080 A 


1131.006—02142 
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Teil-Nr. 


Gegenstand 


Bezeichn ungs-Nr, 


73 Rückwand, vollst BE 151 1131,006—01097 

79 Bodenahdeckung 8E151 1131,006—02084 

80 Schrankrückwand, votist. 8E152 1160,008—01011 

81 Schrankrückwand, vollst. 8 E 153 1160.009—01002 

Elektrische und mechanische Bauteile für MTG 22 B sind 
nicht aulgeführt (Lieferen,Gerätewerk Zwönitz) 
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Teil-Nr, 

W 1 

W 2 

W 3 

W 4 

W 5 

W 7 

W 8 

W 10 

W 11 

W 12 

W 13 

W 14 

W 15 

W 19 

W 20 

W 21 

W 22 

W 23 

W 24 

W 25 

W 26 

W 2? 

W 23 

W 29 

W 30 

W 32 

W 34 

W 35 

W 3G 

W 37 

W 38 

W 39 

W 40 

W 41 

W 42 

W 43 

W 44 

W 46 

W 50 

W 51 

W 52 

W 53 


Gegenstand 


B ez e i ch nungs -N r T 


Schicht widerstände 






Schichtwiderstand 


0,25 

W 

100 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

Schichtwiderstand 


0 r 5 

W 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

Schichtwiderstand 


1 

w 

3 

KOhm 

5 

DIN 

41403 

S chich twid erst and 


0,25 

w 

300 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

Schichtwiderstand 


0,5 

w 

20 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

Schichtwiderstand \ 

nur für 

0,25 W 

10 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

Schichtwider stand J 

' a E 152 

0,25 W 

10 

KOhm 

5 

DIN 

414Ü1 

Schichtwiderstand 


04 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

S ch i chtwid e r s ta nd 


0,25 W 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

Sch i ch tw ider s t a nd 


0,25 

w 

30 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

Sch i ch twid ersla nd 


0,5 

w 

200 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

S chi ch twld ersta nd 


2 

w 

20 

KOhm 

2 

DIN 

41404 

S ch ichtw id er stand 


1 

w 

20 

KOhm 

2 

DIN 

41403 

S ch ich twid erstand 


0 r l 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

Schichtwiderstand 


0,5 

w 

2 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

Schichtwiderstand 


0,5 

w 

50 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

S ch ich twid e r sta nd 


0,1 

w 

2 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

Schach twi d e rs t an d 


0,5 

w 

160 

Ohm 

5 

DIN 

41402 

Schi chtwi d e r s t an d 


0.5 

w 

2 

K Ohm 

5 

DIN 

41402 

Schichtwiderstand 


0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

Schi ch twider s tan d 


0,25 W 

100 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

S ch i ch twöd er sta nd 


0,25 W 

250 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

S ch i ch twlde r st a nd 


0,25 

w 

10 

M Ohm 

5 

DIN 

41401 

Schichtdrehwiderstand 

1131.006 

—02108/1 1,05 M Ohm mit 



Anzapfung i 

bei 50 K Ohm 


S chi ch twid c rs tan d 


0,25 W 

50 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

Schichtwiderstand 


0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

S ch i chtwi ders ta nd 


0,25 

w 

50 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

S chich tw i d e r s ta n d 


0,25 

w 

400 

Ohm 

5 

DIN 

41401 

S ch ic h twi der sta nd 


0,25 

w 

1 

M Ohm 

7 

DIN 

41401 

S ch ic h twid ers ta n d 


0,5 

w 

2 

M Ohm 

7 

DIN 

41402 

S ch ich twi d e rsta n d 


0,5 

w 

1 

M Ohm 

7 

DIN 

41402 

Schich twi d e rs ta n d 


0,1 

w 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41399 

S ch ich twi d e rs ta nd 


0,5 

w 

50 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

Schich twide r s t and 


0,5 

w 

200 

KOhm 

5 

DIN 

41402 

S chich tdr eihwi d e rs tan d 

1131.006—02068/11 500 

K Ohm loa. 

S chi ch tw ild e r sta nd 


0,25 W 

1 

M Ohm 

5 

DIN 

41401 

Schi chtwiide r s t and 


0,25 W 

1 

K Ohm 

5 

DIN 

41401 

Schi ch twider stand 


0,5 

w 

100 

Ohm 5 

DIN 

41402 

S ch i chtwid er s t an d 


0,25 W 

10 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

S ch icht wider s t a nd 


0,25 

w 

10 

KOhm 

5 

DIN 

41401 

Schichtwiderstand 


0,25 

w 

2 

K Ohm 

5 

DIN 41401 

S chich t dr ehwide r stand 

113 L006—02068/1 300 

K Ohm lin. 
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eil-Nr. 

W 54 

W 55 

W 45 

W 47 

W 56 

C 5 

C 6 

C 10 

C 11 

C 13 

C 15 

C 16 

C 17 

C 18 

C 19 

C 21 

C 23 

C 25 

C 28 

C 35 

C 41 

C 51 

C 52 

C 53 

C 54 

C 55 

C 60 

C 61 

C 63 

C 64 

C 65 

C 66 

C 74 

C 91 


Gegenstand 


Bezeichnungs-Nr, 


Schichtwiderstand 0,25 W 2 K Ohm 5 DIN 41401 

Schichtwiders tand 0,25 W 5 K Ohm 5 DIN 41401 


Draht widerstände 

Drahtwiderstand 1 W 160 Ohm 2 DIN 41412 

Drahtwiderstand 6 W l f 6KQhm 2 DIN 41416 

Drahtwiderstand 113 LQ06—02154 3 Ohm 4 W 


Keramik-Kondensatoren 


K er am ik - K o nde nsator 

500 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

Keramik-Kondensator 

10 pF 

± 10 % 

450V DIN 

41349 

K e r a mik-Kond e nsat o r 

10 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

K e r a mi k-Konld e ns a t or 

10 pF 

±10 % 

250 V DIN 

41348 

K e rami'k-Kon d e ns a t or 

6 pF 

± 5 % 

450 V DIN 

41349 

Kcrami k-K ond e ns a to r 

125 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

41348 

K er a m ik-K o ndens a toi 

30 pF 

± 2 % 

450 V DIN 

41349 

Keramik-Kondensator 

0 r 0i «F 

±20 % 

250 V RKo 

1855 



E 7000 

Keramik-Kondensator 

30 pF 

+ 2 % 

450 V DIN 41349 

Keramik-Kondensator 

10 nF 

±20 % 

200 V-VsKo 0245 




E 7000 

Keramik-Kondensator 

500 pF 

±5% 

250 V DIN 

41348 

Keramik-Kondensator 

40 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

41343 

K e r am ik-K onden sato r 

15 pF 

± 10 % 

450 V DIN 

41349 

Keramik-Kondensator 

70 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

4134B 

Ker am i k-Ko n d e nsator 

50 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

Ker am i k-K o nde nsator 

400 pF 

± 1 % 

200 V FCo 


K er amik-K o nde ns ato r 

160 pF 

± 2 % 

250 V DLN 

41348 

Ker amik-K o nd e ns at or 

30 pF 

± 2 % 

450 V DIN 

41349 

Keramik-Kondensator 

30 pF 

± 2 % 

450 V DIN 

41349 

Ker amik-Ko n d e ns a t or 

160 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

K er am ik-Kon d e ns ator 

160 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

41348 

K er ami k-Konid e ns a t or 

160 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

41348 

K e r ami k-Kon d e nsa t or 

25 pF 

± 2 % 

450 V DIN 

41349 

Keramik-Kondensator 

30 p'F 

± 2 % 

450 V DIN 

41349 

Ker ami k-Kon d c nsa tor 

160 pF 

± 2 % 

250 V DIN 

41348 

K e r amik-K on d e n sa to r 

160 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

K e ramik-K on den s a to r 

50 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

K er a mtk-K o nde ns ator 

160 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 

Keramik^Kondensator 

120 pF 

± 10 % 

250 V DIN 

41348 
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Teil-Nr, 


Gegenstand 


B ez e ichnung s-N r. 


Pap i c r- K o it de nsa l o reu 


c 

32 

Papier-Kondensator 

0,025 ( wF 

±20% 

125 V 

— Typ 02IG ,.d" 

*c 

33 

Pap ie r -K o nde ns ato r 

0,1 ,wF 

±20% 

125 V 

— Typ 0216 „d JJ 

c 

34 

Papier-Kondensator 

0,025 «F 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 „d ‘ 

c 

36 

Pap ie r -K o nden s ato r 

10 nF 

+ 20 % 

125 V 

— DIN 41166 

c 

50 

P apier-K o nd e ns ator 

0,023 uB 

± 20 % 

250 V 

— Typ 0216 „d" 

c 

56 

Pap ier -K o nde ns a tc r 

0,025 wF 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 „d" 

c 

57 

Papier-Kondensator 

0,025 uB 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 „d" 

c 

53 

P ap ier -K o n dens ator 

0,025 wF 

±20% 

125 V 

— Typ 0216 „d J 

c 

59 

Papier-KondensatoT 

0,025 fi F 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 „d” 

c 

67 

P ap ier-Kondensa to r 

0,1 uB 

±20% 

125 V 

— DIN 4116G 

c 

63 

P api e r-K ond ensator 

0,025 uB 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 rrd” 

c 

69 

Pap ier-K o nden s ator 

0,025 /*F 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 ,,d' r 

c 

75 

P ap i e r-K ond ensator 

0,025 fiB 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 rrd" 

c 

78 

Papier-Kondensator 

0,05 fiB 

±20 % 

500 V 

— DIN 41166 



nur im Musikschrank 8 E 

152 




c 

80 

Papier-Kondensator 

0,025 jwF 

±20 % 

500 V 

— Typ 0216 „d" 

c 

8t 

P api er-Kon d e nsa t or 

0,025 ptB 

±20 % 

500 V 

— Typ 0216 „d" 

c 

85 

Papier-Kondensator 

0,001 t uB 

±20 % 

500 V 

~ DIN 41166 

c 

90 

Papierkondensator 

0,01 juB 

+ 20% 

250 V 

— DIN 41166 

c 

92 

Pa p ier -K o nd e n s ato r 

0,01 ,wF 

+ 20% 

250 V 

— DIN 41166 

c 

93 

P apie r-Kond e ns at or 

0,001 fiB 

±20% 

500 V 

— DIN 41166 

c 

94 

P ap i e r-Kond e nsa t or 

0,025 

±20% 

250 V 

— Typ 0216 ,,d J ' 

c 

96 

P api e r-Kon d e nsa tor 

5000 pF 

±20% 

500 V 

-DIN 41166 

c 

97 

Papi e r-Kond ensator 

5000 pF 

± 20 % 

500 V 

— DIN 41166 

c 

98 

P apie r-K o n d e n s a tor 

5000 pF ±20 % 250 V ~ DIN 41166 „b" 


Styroflex-Kondeiisatoren 


C 

7 

Styroflexkondensator 

■3000 pF 

±10% 250 V* Nr. 277 251 

C 

20 

S tyrof iex-K ondensa to r 

0,005 jwF 

± 20 % 500 V Nr. 277 504 
kontaktsicher 

C 

29 

Styroflexkondensator 

400 pF 

± 2,5 % 125 V Nr. 226 702 



wahlw: Keramik-Kondensator 

400 pF 

± 2 % 200 V FCo 

C 

31 

Styroflex-Kondensator 

' 160 pF 

± 10 % 125 V Nr. 226 702 

C 

43 

S tyrof 1 e x-K o n d e ns ator 

130 pF 

± 2,5 % 125 V Nr. 226 702 



wahlw: Keramik-Kondensator 

130 pF 

± 2 % 200 V FCo 

C 

44 

S ty r of 1 exk onld e ns a o tr 

210 pF 

± 2,5 % 125 V Nr. 226 702 

C 

45 

S tyrof 1 e x-Kond e ns a tor 

1 nF 

± 20 % 500 V Nr, 277 501 

C 

46 

S ty r of 1 e x-K ond ensator 

400 pF 

± 2,5 % 125 V Nr. 226 702 



wählw; Keramik-Kondensator 

400 pF 

±2 % 200 V FCo 

C 

70 

S ty r of 1 ex-K ond ensator lili p u t 

1000 pF 

±10 % 125 V-Nr. 226 703 

kontaktsicher 

C 

71 

Styroflex-Kondensator liliput 

1000 pF 

±10 % 125 V-Nr. 226 703 

kontaktsicher 
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Terl-Nr, 


Gegenstand 


Bezeidmungs-Nr, 


Elektrolyt-Kondensatoren 


c 

72 

Elefctr o 1 yt-K o nd e ns at or 

5 «F 

70/ 30 V — 


c 

32 

E lektr ol v t-K ond e n s at o r 

1 jwF 

500/550 V Ko Bv. 

71032 

c 

83 

Elektrolyt-Kondensator 

100 «F 

12/ 15 V Ko Bv. 

70 007 

c 

84 

Elektrolyt ^Kondensator 

50 «F 

500/550 V Ko Bv, 

729 015 

c 

95 

Elektrolyt-Kondensator 

50 ,«F 

500/550 V Ko Bv. 

729 015 



C 84 n. C 95 

wahlw.; 

450/500 V 





Perl-Kondensatoren 


c 

3 

Perl-K o nd e ns a t or 

2 pF ±20% 250 V FCop 

c 

m 

P erl-K ond e ns ator 

2 pF + 20 % 250 V FCop 




Trimmer 


c 

4 

Trimmer 

1132,003—01125/11 

4—20 pF 

c 

8 

Trimmer 

1132,003—01125/11 

4—20 pF 

c 

12 

Trimmer 

1132.003—01125/11 

4—20 pF 

c 

22 

Trimmer 

1132.003—01125/1 

4—40 pF 

c 

24 

Trimmer 

1132.003—01125/1 

4—40 pF 

c 

26 

Trimmer 

1132,003—01125/11 

4—20 pF 

c 

27 

Trimmer 

1132.003—01125/1 

4—40 pF 

c 

37 

Trimmer 

1132,003—01125.11 

4—20 pF 

c 

38 

Trimmer 

1132,003—01125/1 

4—40 pF 

c 

40 

Trimmer 

1132,003—01125/1 

4—40 pF 

c 

42 

Trimmer 

1132.003—01125/1 

4—40 pF 


* 
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Spule Gegenstand 

Bezeichnungs-Nr. 


HF-Spulcn 

Sp 1 Antennenspule 

1131.006—01007 

Sp 2 Kern r gewickelt 

1131.006—01044 

Sp 3 Spule 

1131.006—01041 

Sp 4 Spule 

1131.006—01040 

Sp 5 ZF-Spule 

1131.006—01017/III 

Sp 6 ZF-Spule 

1131.006—01017/11 b 

Sp 7 Sperrkreisspule 

1131.006—01101 

Sp 8 Vor kreis Kurz T 

1131.006—01064 

Sp 9 Vorkreis Kurz II 

1131.006—01082 

Sp 10 Vorkreis Mittel 

1131.006—01085 

Sp 11 Vorkreis Lang 

1131.006—01091 

Sp 12 Oszillator Kurz I 

1131.006—01065 

Sp 13 Oszillator Kurz II 

1131.006—01084 

Sp 14 Oszillator Mittel 

1131.006—01090 

Sp 15 Oszillator Lang 

1131.006—01092 

Sp 16 AntennenverL-Sp, Mittel 

1131.006—01094 

Sp 17 Antennenverl.-Sp. Lang 

1131.006—01095 

Sp 18 ZF-Spule 

1131.006—01017/1 

Sp 19 ZF-Spule 

1131,006—01017/11 a 

Sp 20 ZF-Spule 

1131.006—01018/1 

Sp 21 ZF-Spule 

1131.006—01018/11 

Sp 22 ZF-Spule 

1131.006—01020 

Sp 23 ZF-Spule 

1131.006—01019 

Sp 24 ZF-Spule 

1131.006—01027/1 

Sp 25 ZF-Spule 

1131.006—01027/11 

Dr 1 Drossel 

1131.006—0(2138 

Dr 2 Drossel 

1131.006—02138 

Dr 3 Drossel 

1131.006—02138 


W-ert 


28,5 pH 
534 Wdg. 

4 Wdg. 
234 Wldg. 
3'34 Wdg. 
1'34 Wdg, 

6.7 pH 
5,3 pH 

220 pH 
0,38 pH 
2034 Wdg. 
28 pH 
2 Wdg. 
176 wH 
35 Wdg. 

1.7 mH 
150 Wdg. 

0,48 pH 

5 Wdg. 
2,2 pH 


Koppelsp, 

Koppelsp, 


7 

98 

22 

410 

35 


Wdg. 

pH 

Wdg. 

uH 
Wdg. 
0,9 m H 
8 r 5 m H 
5,1 pH 
5 r 3 pH 
640 pH 
640 pH 
5,8 pH 
5,8 pH 
640 pH 
640 /*H 

50 Wdg. 

50 Wdg. 

50 Wdg. 


Koppelsp. 

Koppelsp. 

Koppelsp, 

Koppelsp. 

Koppelsp. 

Koppelsp. 

Koppelsp. 

Koppelsp. 
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Netztransformahr NT3Z 


Bv 570 

°i 485 Wdg. 

£- 0,5 Cu Lr 

j 

VT) 

1165 Wdg. 

. 0,16CuLr 

>- 

w> 
cM | 

1 1165 Wdg. 

0,16 Cu Lr 

gi-ou 110V « o 

braun i27V o 


n 

30 Wdg. 

0,5 CuLr 

8 410 Wdg. 

a' 0,38 Cu Lr 

B-1 

V 

--O 

S " MW cj °~ 90 Wdg. 

«_ 0.35 Cu Lr 

1 ä 

1 S- 

30 Wdg. 

1,2 Cu Lr 

UIUU t**w V V - —-V 

Netztransformator NT3b 

8v573 

£ 405 Wdg. 

0,7 CuLr 

ui*.. nm/ ^ a 

o 

«Ml 

968 Wdg. 
0,17 CuLr 

o 

<r 

«N 

960 Wdg. 
0,17 CuLr 

Dt QU Tlür Ci Q — ■ ., - 

JO 65 Wdg. 

aclb 1 9 7V ° o.CuLr 

___rt 

li 

25 Wdg. 
0,6 CuLr 

1 A 

g 345 Wdg. 

<»" 0,4 Cu Lr 


-Q 

9run 220 ' §j °~ 72 Wrfg. 

«uf 9l*nu 0 a _PtftCu _ 

1 5 

1 S-. 

25 Wdg. 
1,2 CuLr 

3W tTVf V --W 

Ausgangsübertrager A T 70 

Bv 569 

lg 1700 Wdg. 

rrhffnrr ^ o °< 14 CuLr 1 

76 Wdg. 

0,8 CuLr 


p 1700Wdg. 

blau Ho- °- UCuLr 1 

Sl JGOWdg. 0,14CuLr | 

**** 00 * v 

Trenntrafo AT72 

8v574 

rt____ * 

ä 3800Wdg. 

§ 01 CuLr 

o> l 

rot o- 

'“V 

3600Wdg. 

0,1 Cu Lr 

-——-o 


Ci 

O 


a 

u» 


oj 


01 

tn 


Ci 

o 

o 

IO 


ö! 

to 

o 


£ 

N 

O" 


ci 

M 

I 

o 

ö 

<r 


Di 

o 


rot 

schwarz 

rot 

grün 

grün 

gelb 

gelb 

blau 

schwarz 

blau 

gelb 

gelb 

grün 

grün 

rot 


schwarz 

schwarz 


schwarz 
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RADIOGERÄTE 



„nbeingdd“ 

RFT-Musikschrank 8 E 152 Warenmimmer: 36 44 6100 

Technische Daten des Empfängers: 

Stromart: Wechselstrom 
Netzumschalter: 110, 127 f 220, 240 Volt 
Sicherungen; „mittelträge" 100 mA und 1000 mA 
Skalenlampen: 2 Stück 6 r 3 Volt/0,3 Amp, 

Wellenbei eiche: 

UKW 87 — 100 MHz 
Kurz I 12— 24 MHz 

Kurz II 6—12 MHz 
Mittel 515 — 1630 kHz 
Lang 145— 300 kHz 

Röhrenbestückimg: EC 92, EC 92, ECH 81, EF 35, EABC 80, 

EL 84, EM 11, EZ 80 

Lautsprecher: 2 Stück Breitbandlautsprecher 
Tonregelung: Hoch- und TiefLon getrennt stetig regelbar 
Zwlschenfrequenz: AM 468 kHz, 6 Kreise 
FM 10,7 MHz, 9 Kreise 
Gehäuse: Edelholz furniert 
Maße: Höhe; 935 mm 
Breite: 670 mm 

Tiefe: 450 mm 

Gewicht des kompletten Schrankes: ca. 65 kg 


VEB S TE IC IV - II All I « STASSFURT 

Staßfurt, Löderhurger Landstraße — Drahtanschrift; Stern-Radio Staßfurt 
Fernruf: 593, 757, 767 
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Bedienungsanweisung 


1. Lautst ärkeregelung 

2. Anzeige für Tieftonregelang 


3» Tieftonregler 

Durch Rechtsdrehung werden die 
tiefen Töne geschwächt. 

4, Austaste 

Durch Drücken der Taste wird der 
Empfänger ausgeschaltet. 

5. Taste für Magnettongerät und 
Tonabnehmer 

6, Tasten für die Wellenbereiche 

7. Höhen- und Bandbreitenregelung 
Durch Rechtsdrehung werden die 
hohen Töne hervor gehoben und 
gleichzeitig im letzten Drittel für 
die Wellenbereiche Lang, Mittel, 
Kurz die Bandbreite vergrößert 


2 1 3 4 5 10 6793 



8. Anzeige für Höhenregelung 

9. StationeWähler 

10. Abstimmanzeige 

Uh Anschluß für den UKW-Außen* 
dipol 

12 + Anschluß für die Hochantenne 

13, Anschluß für die Erdleitung 

14, Anoden Stromsicherung 100 mA 
„mittel träge" 

15, Ge rate Sicherung 1000 mA 
„mittel träge" 

16* Netzspannungswähler 

17. Anschluß für Außenlautsprecher 
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«*1 

Radiogeräte 


„ftigoleffc“ 

RIT-Musiksthrank 8 E 153 


Waren-Nummer: 36 44 61 00 


Technische Daten des Empfängers: 

Stromart: Wechselstrom 
Netzumschalter: 110, 127 r 220, 240 Volt 
Stromverbrauch: Empfänger bei 220 Volt ca. 55 Watt 
Laufwerk bei 220 Volt ca. 20 Watt 
Sicherungen: „mittelträge" 100 mA u. 600 mA. 
Skalenlampe: 2 Stück 6 r 3 Volt/0,3 Amp. 
Schrankbeleuchtung; 2 Stück Röhrenlampen 25 Watt 


Wellenbereiche: 


UKW 
Kurz I 
Kurz II 
Mittel 
Lang 


87 

12 

6 

515 

145 


100 MHz 
24 MHz 
12 MHz 
1630 kHz 
300 kHz 


Röhrenbestückung: EC 92, EC 92, ECH 81, EP 85, EABC 80, 

EL 84, EM II, EZ 80. 

Lautsprecher: 2 Stück Breitbandlautsprecher. 

Tonregelung; Hoch- und Tiefton getrennt stetig regelbar. 
Zwischenfrequenz: AM 468 kHz 6 Kreise, FM 10,7 MHz 9 Kreise 
Gehäuse: Edelholz furniert 

Maße: Höhe: 870 mm, Breite: 1000 mm, Tiefe: 420 mm 
Gewicht des kompletten Schrankes: ca, 65,— kg 


Technische Daten des Laufwerkes: 

Netzumschalter; 110—127 Volt u. 220 Volt 
Geschwindigkeit: 33 1 /*, 45 u. 78 Umdrehungen pro Minute. 
Tonarm: Kristallsystem umschaltbar für Normal und 
Lang spielpl alte n, 

VEB STEIIN-RADIO S TASS FURT 

Staßfurt, Löderburger Landstraße — Drahtanschrift: Stern-Radio Staßfurt 
Fernruf: 593, 757, 767 


Seite 1 





Bedienungsanweisung 


m 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


(5) 

( 6 ) 
( 7 ) 


( 8 ) 

(9j 

( 10 ) 

( 11 ) 

( 12 ) 

(13) 

(14) 

m 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

( 20 ) 
( 21 } 

( 22 ) 

(23) 

(24) 


Lauts tär k e r eg e1 img. 


Anzeige für Tieftonregelung, 
Tieftonregler. 

Durch Rechtsdrehung werden die 
tiefen Töne geschwächt, 

Austaste, 

Durch Drücken der Taste wird 
der Empfänger ausgeschaltet. 

Taste für Tonabnehmer. 

Tasten für die Wellenbereiche. 

Höhen- und Bandbreitenregelung. 
Durch RechLsclrehung werden die 
hohen Töne hervorgehoben und 
gleichzeitig im letzten Drittel für 
die Wellenbereiche Lang, Mittel, 
Kurz die Bandbreite vergrößert, 

Anzeige für Höhenregelung, 
Stationswähler. 

Abstimmanzeige. 



Plattenei ns atz stück für Langspiel¬ 
platten 45 U/min, 


Umschalter für die Geschwindig¬ 
keiten 33V a , 45 u. 78 U/min, 

Plattenteller, 

Durch Abheben des Plattentellers 
wird der Netzspannungswähler 
für das Laufwerk zugänglich. 

Tonabnehmer, 

Um Schaltung des Tonabnehmers 
für Normal- und Langspielplatten. 

Tonabnehmerverriegelung, 

Anschluß für den UKW-Außen¬ 
dipol, 

Anschluß für die Hochantenne, 

Anschluß für die Erdleitung. 

Anodenstromsicherung 100 mA 
„mittel träge". 

Gerätesicherung 600 mA „mittel- 
träge". 

N e tz sp an nung s wä h 1 e r. 

Anschluß für Außenlautsprecher. 


18 19 20 2h 21 23 22 
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Abgl ei di Vorschrift t 


Zwischenircquenz 10,7 Milz 

1. Senderkabel mittels Spezialstecker auf Oszillator röhre EC 92 auf schieben. 
Abgleichmstrumente (siehe Skizze} anschalten, Taste „UKW" drücken. 

2. Kreis 2 durch Herausdrehen des Keines verstimmen. 

Kreis 1 auf Maximum abstimmen (Instrument I). 

3. Kreis 1 mit 1 KOhm bedampfen. 

Kreis 2 auf Maximum abstimmen (Instrument I). 

4. Kreis 3 auf Maximum abstimmen (Instrument I), dabei Kreis 4 (Anoden¬ 
kreis) mit 1 KOhm bedampfen* 

5. Kreis 4 auf Maximum absiimmen (Instrument I) r dabei Kreis 3 (Gitter¬ 
kreis) mit 1 KOhm bedampfen. 

6. Kreis 6 durch Her ansdr eben des Kernes verstimmen. 

Kreis 5 auf Maximum abst Immen (Instrument I), 

7. Kreis 6 auf Nullpunkt einsteUen (Instrument II). 

Z wi sehen fr equenz 468 kHz. 

1. Lautstärkeregler voll aufdreihen, 

Höhenregler auf Mittelstellung bringen. (Bandbreite schmäh) 

Der Meßsender wird an das Gitter der EGH 81 äuge schlossen. 
Outputmeter an die Sekundärwicklung des Ausgangsüberlragers an¬ 
schließend 

2. Der Abgl eich der einzelnen Kreise geschieht ohne Bedämpfung des 
Parallelkreises. 

Reihenfolge: Kreis 9 r 10, 7 r 8. 

3. Meßsender an Antenne und Erdibuchse anschließen und Sperrkreis (11) 
aut Minimum abstimmen. 


UKW-Vorstufe. 

1. Meßsender an Antermeneingang anschließen. 

Oszillator einstellen, 

Skaleneichung bei 89 MHz (Punkt IV) und 99 MHz (Punkt I) vornehmen. 


2. Zwischeiikreisabgteich. 

89 MHz [Punkt V) - 

DD MHz (Punkt II) auf Maxlraum - 

Mittels Drehkondensator auf die genannten Frequenzen absiimmen. 

3. Vorkreis ab gl eich. 

Bei 93 MHz (Punkt III) Trimmer aut Maximum abgleichen 
4r Die Schwing Spannung soll über den Bereich 3—4 S 5 Volt betragen. 


AM-Ab gleich. 



Eichung: 



Gleichlauf: 


Kurz I 

Oszillator b, 

22 MHz 

c 

Vorkreis 

b, 

22 MHz 

b 


Oszillator b. 

12 MHz 

d 

Vorkreis 

b. 

12 MHz 

a 

Kurz 11 

Oszillator b. 

12 MHz 

g 

Vorkreis 

b. 

12 MHz 

I 


Oszillator b. 

6 MHz 

h 

Vorkreis 

b. 

6 MHz 

e 

Mittel 

Oszillator b. 

1314 kHz 

l 

V orkreis 

b. 

1314 kHz 

k 


Oszillator b. 

600 kHz 

n 

Vorkreis 

b. 

600 kHz 

I 

Lang 

Oszillator b. 

280 kHz 

P 

Vor kr eis 

b. 

280 kHz 

o 


Oszillator b. 

165 kHz 

r 

Vorkreis 

b. 

165 kHz 

n 


zur Abgleichvorschriff ZF 10,7 MHz 



EABC80 
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Verbindung b-d beim Ahgiekh 
von iq 7 mht offnen. 




Spezial Stecker für UKW-Abqleich 
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Triebseil 



Seillaufplan 




